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വാല്യം 2 


നമ്പർ 


PART III 


Irrigation Department 


ലേല പരസ്യം 

ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ലേലത്തിൽ 

പങ്കെ ടു ക്കു വാൻ താല് പ ര്യ മു ള്ള വർ നിര ത ദ വ്യം 
നമ്പർ ഡി1. 696 / 2009 . 

2013 സെപ്റ്റംബർ 2. 

കെട്ടിവയ്ക്കേ ണ്ടതും കൂടു തൽ തുക ലേലം വിളിക്കുന്ന 
- ഉൾ നാ ടൻ ജല ഗ താ ഗതം കൊല്ലം അ സി സ്റ്റന്റ് -- ആളിന്റെ പേർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ തുക രേഖപ്പെടുത്തി 
എക് സി ക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പരിധി യിൽ വരുന്ന ക്വട്ടേഷൻ സമർപ്പിച്ച ആളിന്റെ പേർക്കോ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടു 
മുണ്ട യ് ൽ വില്ലേജിൽ കൊല്ലം തോടിന്റെ സൈഡിൽ ത്തുന്നതുമാണ്. ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തി അറിയിപ്പ് കിട്ടുന്ന 
അ ഞ്ച യത്ത് ഭാഗത്ത് അ പ ക ട ക ര മാ യ അ വ സ്ഥ യിൽ 

മുറയ്ക്ക് നിശ്ചിത ദിവസത്തിനകം സ്വന്തം ചെലവിൽ മരം, 
നിൽക്കുന്ന മരം മുറിച്ചുമാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി കൊല്ലം ഉൾനാടൻ - നില വിലുള്ള കെട്ടി ട ങ്ങ ൾ ക്കോ മറ്റ് സ്ഥാവര ജംഗമ 
ജല ഗതാഗത അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ വസ്തുക്കൾക്കോ നാശം കൂടാതെ മുറിച്ച് നീക്കേണ്ടതാണ്. 
2 - 9- 2013 - ലെ ഉത്തരവ് ഐ /എസ്. ആർ. ഐ .എൻ.എസ്. ഡി ./ ലേലം തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ ലേലം നിരാകരിക്കുന്നതിനുള്ള 
2013 - 14 പ്രകാരം സർവേ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ച് ലേലം 

അധികാരം ലേലം നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന 
ചെയ്യുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ കൊല്ലം 

താണ്. 
തോടിന്റെ സൈഡിൽ അഞ്ചയത്ത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന മാവ് 
(ഒരെണ്ണം) 4 - 10 - 2013 - ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടി മാവ് 

- ലേല നമ്പരും ലേല ത്തിന്റെ വിശദ വിവ രവും -- 

ഐ / എ . ഇ . ഇ ./ 2013 - 14 - മാവ് 
നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച്താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ, 
അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ പരസ്യമായി 

നിരതദ്രവ്യം ? 600. 
ലേലം ചെയ്യുന്നതാണ്. കൂടാതെ അന്നേ ദിവസം രാവിലെ 10 .30 
മണി വരെ മുദ്ര വച്ച കവറുകളിൽ മുദ്രവച്ച ക്വട്ടേഷനുകൾ 

മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ട കാലാവധി 20 ദിവസം. 
ലേല നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയ കവറു ക ളിൽ അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യർ ഉൾനാടൻ ജല ഗ താ ഗത 
ഉപ വി ഭാഗം കൊല്ലത്തിന്റെ കാര്യാ ല യ ത്തിൽ സ്വീക രി - ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത അസിസ്റ്റന്റ് 

( ഒപ്പ്) 
ക്കു ന്ന താണ്. ഇതോടൊപ്പം താഴെപറയുന്ന നിര തദവ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 

അസിസ്റ്റന്റ് 
കൊല്ലം ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത ഉപവിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് കാര്യാലയം, ബോട്ട് ജട്ടിക്ക് സമീപം, എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് മാറ്റി എടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ കൊല്ലം. 

എഞ്ചിനീയർ. 


1st OCT. 2013] 
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ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി . ബി . 3 / 98 - 99. 


2013 സെപ്റ്റംബർ 9. 


നമ്പർ ഡി1. 24 / 08. 

2013 സെപ്റ്റംബർ 3. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, മൈനർ ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ, കൊല്ലം 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത്/ ജലവിഭവ 
വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള 
അംഗീകൃത കരാറു കാ രിൽ നിന്നും മത്സര സ്വഭാ വമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 30 - 10 - 2013, 4 മണി വരെ രജിസ്റ്റർ 
ചെയ്ത തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ വഴിയോ 
നേരിട്ടോ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഫീസ് 
ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന ദിവസം അവധിയായാൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത 
പ്രവർത്തി ദിവസം 4 മണി വരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 
താണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി 
മുതൽ രണ്ട്മാസം വരെ ആയിരിക്കും. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പെരിയാർവാലി ഇറിഗേഷൻ 
പ്രാജക്ട് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 2, ആലുവ- 8 എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചി നീ യർ താഴെ പറയുന്ന പവ്യ ത്തികൾക്കു വേണ്ടി 
നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാർ, നിലവിലുള്ള 
ഉത്തരവുകൾക്ക് വിധേയമായി യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത 
തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും 
പ്രവർത്തിയുടെ പേരുവിവരം രേഖപ്പെടുത്തിമുദ്ര വച്ചിട്ടുള്ള 
കവറുകളിൽ മൽ സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ സർവ്വീസ് മുഖാന്തിരം 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കു ന്ന തല്ല . തപാൽ 
വകുപ്പുമൂലം ഉണ്ടാകാവുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ കാര്യാലയം 
യാതൊരു കാരണവശാലും ഉത്തരവാദികളായിരിക്കുന്നതല്ല . 
ദർഘാസുകൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ദിവസക്രമമനുസരിച്ച് 
സ്വീകരിക്കുന്നതും താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസറോ അദ്ദേഹം 
അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോഅപ്പോൾ 
ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതു 
മാ യി രിക്കും. പ്രസ്തുത ദിവസങ്ങൾ അവധികളായാൽ 
തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. മറ്റ് നിബന്ധനകൾക്ക് മാറ്റമില്ല . 


കമ 


നിരതദ്രവ്യം 


നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
- ദ്രവ്യം 


( 3 ) 


1/ എ . ഇ . ഇ ./ എം . ഐ ./ 2 013 - 14 - തൊടിയൂർ 
പഞ്ചാ യ ത്തിലെ ആര്യ ൻ പാടം ലിഫ്റ്റ് 
ഇറിഗേഷൻ സ്റ്റേഷനിലെ 25 എച്ച്. പി . യ്ക്ക് 
മുകളിലുള്ള മോട്ടോറുകൾക്ക് ആവശ്യമായ 
ആട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റാർട്ടറുകളുടെ വിതരണവും 
സ്ഥാപിക്കലും പണികൾ. എണ്ണം ( 2) 
3 30, 000 


12 , 500 


750 


30,000 


3 


30, 000 


2 2/ എ . ഇ . ഇ ./ എം . ഐ ./ 2 013- 14 - കിഴക്കേ 

കല്ലട പഞ്ചാ യ ത്തിലെ ഉപ്പൂട് ലിഫ്റ്റ് 
ഇറിഗേഷൻ സ്റ്റേഷനിലെ 30 എച്ച്. പി. യ്ക്ക് 
മുകളിലുള്ള മോട്ടോറുകൾക്ക് ആവശ്യമായ 
ആട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റാർട്ടറുകളുടെ വിതരണവും 
സ്ഥാപിക്കലും പണികൾ. എണ്ണം (2 ) 
? 36, 000 

900 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 3 300 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് പ്രമാണം വിതരണം ചെയ്യുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 24- 10 -2013, 1 മണി. 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
30 - 10 - 2013, 4 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 30 - 10 - 2013, 
4 .30 മണി. 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
കമ 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
നമ്പർ 

ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 
- (1) 

( 2 ) 
1 21 / ഇ . ഈ 2 | പി . വി . എ . പി . | 2013 - 14 

പി . വി . ഐ . പി . - ഇടപ്പള്ളി ബ്രാഞ്ച് 
കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 11 കി . മീ . നും 
15 കി . മി . നും ഇടയിൽ വരുന്ന 

പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 5,00,000 
2 22 / ഇ . 02/ പി . വി . ഐ . പി . / 2013 - 14 

പി . വി . ഐ . പി . - ആലു വ ബാഞ്ച് 
കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 5.40 കി. മീറ്ററി 
നരികെ പുനരുദ്ധാരണപ്പണികൾ - 
? 12, 00 ,000 
23 / ഇ . 02/ പി . വി . എ . പി . | 2013 - 14 
പി . വി . ഐ . പി . - ആലുവ ബ്രാഞ്ച് 
കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 3. 50 കി. മീറ്ററി 
നരികെ പുനരുദ്ധാരണപ്പണികൾ - 
3 12,00, 000 
24 / ഇ . ഇ2 / പി . വി . ഐ . പി .| 2013 - 14 
പി . വി. ഐ . പി . - ഇടപ്പള്ളി ബ്രാഞ്ച് 
കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 10.00 കി . മീറ്ററിനും 
11.50 കി. മീറ്ററിനും അരികെ അടിയന്തിര 
ചോർച്ച തടയൽ ? 4,00 ,000 
25 / ഇ . ഈ 2 | പി . വി . ഐ . പി .| 2013 - 14 
പി . വി . ഐ . പി . - ഇടപ്പള്ളി ബ്രാഞ്ച് 
കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 3.00 കി. മീറ്ററിന് 
അരികെ അടിയന്തിര ചോർച്ച തടയലും 
ചെ . 0.30 കി . മീറ്ററിൽ സൂയിസ് 
പുനരുദ്ധാരണപ്പണികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള 

ജോലികൾ - 4, 00,000 
26/ ഇ . ഈ 2 | പി . വി . എ . പി .| 2013 - 14 
പി . വി . ഐ . പി . - ഇടപ്പള്ളി ബ്രാഞ്ച് 
കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 7.00 കി. മീറ്ററിന് 
അരികെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണ 
പണികളും ചോർച്ച തടയലും ? 4,00 ,000 


10 , 000 


10 , 000 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - " ഡി യും ഉപരിയും. 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 


- ജല വിഭവ വകുപ്പിലും പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിലും 
ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധ 
നകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


10 ,000 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

( ഒപ്പ്) 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
കൊല്ലം. 

എഞ്ചിനീയർ. 
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( 2) 


- (3 ) 


- (2) 


7 


15 , 000 


15, 250 


27 / ഇ . ഇ2/ പി . വി . ഐ . പി . | 2013 - 14 
പി . വി. ഐ . പി . - ഇടപ്പള്ളി ബ്രാഞ്ച് 
കനാലിൽ വായനക്കോട് ഭാഗത്ത് കലുങ്ക് 
നിർമ്മാണവും, ചോർച്ച തടയലും, 
കങ്ങരപ്പടിയിലും, മുണ്ടംപാലം ഭാഗത്തും 
വാച്ചർഷെഡ്ഡ് നിർമ്മാണവും- 6,00, 000 
28/ ഇ . 12/ പി. വി. ഐ . പി./ 2013 - 14 
പി . വി . ഐ . പി . - പറവൂർ ബ്രാഞ്ച് 
കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 7.10 കി . മീറ്ററിൽ 
ഡീപ്പ്ഫിൽ കൾവർട്ടിനടുത്ത് അടിയന്തിര 
സംരക്ഷണ പണികൾ ? 15,00,000 


37,500 


8 


37,500 


9 


12,500 


11 ,500 


29 / ഇ . 02/ പി . വി . ഐ . പി .| 2013 - 14 
പി . വി. ഐ . പി . - പറവൂർ ബ്രാഞ്ച് 
കനാലിൽ ചെയിനേജ് 1.00 കി . മീറ്ററിലും 
2.30 കി . മീറ്ററിലുമുള്ള അടിയന്തിര 
ചോർച്ച തടയൽ ? 5, 00,000 


13 ,750 


12 ,500 


- 30/ ഇ . 02/ പി . വി . ഐ . പി .| 2013 - 14 - 

പി . വി . ഐ . പി . - വാഴപ്പിള്ളി എം . ഡി . 
യുടെ 500 മീറ്ററിനടുത്ത് അടിയന്തിര 
സംരക്ഷണപണികളും ചോർച്ച തടയലും - 
5, 50 ,000 


11 


35 , 000 


21 


15 ,900 


17 37 / ഇ . 02/ പി . വി . ഐ . പി ./ 2013 - 14 

പി . വി . ഐ . പി. - വാളകം ബ്രാഞ്ച് 
കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 100 മീറ്ററിനടുത്ത് 

കേ ടു വ ന്ന ഫുട്ട് ( ബി ഡ് ജി ന 
പുനരുദ്ധാരണപ്പണികൾ ? 6,10,000 
38 / ഇ . ഇ2/ പി . വി . ഐ . പി . / 2013 - 14 
പി . വി. ഐ . പി. - ഹൈ ലെവൽ 
കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 10 .20 കി .മീറ്ററി 
നരികെ ഇടതു കരയിൽ ഡയിൻ 
ഉൾപ്പെടെ അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ 

പണികൾ ? 15, 00 , 000 
19 39 / ഇ . 22/ പി . വി . ഐ . പി . | 2013 - 14 

പി . വി . ഐ . പി . - ഹൈ ലെവൽ 
കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 11.80 കി . മീറ്ററി 
നരികെ കേടുവന്ന സൂപ്പർഫാസ്റ്റേജിന്റെ 

പുനർ നിർമ്മാണം X 7,00,000 
20 40/ ഇ . 02 / പി . വി . ഐ . പി ./ 2013 - 14 

പി. വി. ഐ . പി . - വാഴപ്പിള്ളി എം . ഡി . 
യുടെ ചെ . 5.50 കി . മീറ്ററിനും 6 കി . 
മീറ്ററിനും ഇടയ്ക്കുള്ള അടിയന്തിര 

സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ ? 5, 00,000 
- 41 / ഇ . 02 / പി . വി . ഐ . പി ./2013 - 14 
പി. വി . ഐ . പി . - ആലുവ പി . വി. ഐ . പി . 

കോളനിയുടെയും, ഓഫീസ് കെട്ടിടങ്ങ 
ളുടെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ? 6,35, 000 
42/ ഇ . ഇ2 / പി . വി . ഐ . പി ./2013 - 14 
പി. വി. ഐ . പി . പറവൂർ ബ്രാഞ്ച്കനാലിൽ 
ആലുവ ഭാഗത്ത് റെയിൽവേ നെറ്റിനടുത്ത് 
7 .80 കിലോമീറ്ററിൽ കോമ്പൗണ്ട് 
മതിലിന്റെയും വേയ്സ്റ്റ് കുഴിയുടെയും 
നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ ? 6,00,000 
- 43/ ഇ . 02/ പി . വി . ഐ . പി ./ 2013 - 14 

പി . വി. ഐ . പി. - കോലഞ്ചേരി ബ്രാഞ്ച് 
കനാലിന്റെ ചെ . 10 കി. മീറ്ററിന് അരികെ 
ചോർച്ച തടയുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര 

പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ - ( 12,00 ,000 
24 - 44 / ഇ . 02 / പി . വി . ഐ . പി ./ 2013 - 14 

പി . വി. ഐ . പി. - കോലഞ്ചേരി ബ്രാഞ്ച് 
കനാലിന്റെ ചെ . 9 കി . മീറ്ററിന് അരികെ 
ചോർച്ച തടയുന്നതിനായി അടിയന്തിര 
പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ - 3 8,00,000 
45/ ഇ . 02/ പി . വി . ഐ . പി ./ 2013 - 14 
പി . വി . ഐ . പി . ലിങ്ക് കനാലിന്റെ 
ആരംഭത്തിൽ ചെ . 0.50 കി . മീറ്ററിൽ 
പാർശ്വസംരക്ഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള 
അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണപണികൾ - 
3 8,00,000 
46/ ഇ . ഇ2/ പി . വി . ഐ . പി ./ 2013 - 14 - 
പി . വി . ഐ . പി . - പിണർമുണ്ട് എം . ഡി . 
യുടെ ചെ . 3 .30 കി . മീറ്ററിൽ 
തകർന്നുപോയ ഭാഗത്തെ അടിയന്തിര 
പുനരുദ്ധാരണപണികൾ - ൽ 5,00,000 


22 


15 , 000 


17 ,500 


23. 


30, 000 


13 


31/ ഇ . 02/ പി . വി . ഐ . പി ./ 2013 - 14 
പി . വി . ഐ . പി . - ഹൈലൈവൽ 
കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 16.30 കി. മീറ്ററിന് 
അരികെ കേടുവന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾഉൾപ്പെടെ 
അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണപ്പണികൾ - 
? 14 ,00,000 
- 32/ ഇ . 02/ പി . വി . ഐ . പി ./ 2013 - 14 - 

പി . വി. ഐ . പി . - മംഗലത്തു നട 
എം . ഡി . യുടെ ചെ . 1.80 കി . മീറ്റർ 
വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ പുനരുദ്ധാരണ 
പണികൾ - 7,00,000 
33 / ഇ . 02/ പി . വി. ഐ . പി ./ 2013 - 14 - 
പി . വി. ഐ . പി . - റാക്കാട് എം . ഡി . 
യുടെ ചെ . 350 മീറ്ററിനരികെ അടിയന്തിര 
സംരക്ഷണപണികളും ചോർച്ച തടയലും - 
? 5,40, 000 
34/ ഇ . 02 / പി . വി . ഐ . പി ./ 2013 - 14 
പി . വി. ഐ . പി . - ഹൈലവൽ കനാലിന്റെ 
ചെ . 16 .85 കി . മീറ്ററിനരികെ കേടുവന്ന 
സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഗത്തെ 
അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പണികൾ - 
? 8,00, 000 
35/ ഇ . ഇ2/ പി . വി . ഐ . പി ./ 2013 - 14 -- 
- പി. വി . ഐ . പി. മഴുവന്നൂർ ബ്രാഞ്ച് 
കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 9.00 കി. മീറ്ററിന് 
അരികെ പുനരുദ്ധാരണപ്പണികൾ - 
? 5,00,000 
36 / ഇ . 02/ പി . വി . ഐ . പി . / 2013 - 14 
പി . വി. ഐ . പി. - ഉറിയങ്കര എം. ഡി.യുടെ 
2 -ാം കി. മീറ്ററിനടുത്ത്ദുർബല ഭാഗങ്ങളിൽ 
അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പണികളും 
ചോർച്ച തടയലും ? 5,50,000 


13 ,500 


20,000 


14 


20, 000 


25 


20, 000 


15 


12,500 


16 


13 ,750 


26 


12 ,500 
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( 2 ) 


( 2 ) 


( 3) 


27 


12,500 


36 


12 , 500 


47 / ഇ . 02/ പി . വി . ഐ . പി .| 2013 - 14 
പി . വി. ഐ . പി . - പള്ളിക്കര എം . ഡി . 
യുടെ ചെ . 6. 20 കി . മീറ്ററിനരികെ 
അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണപണികൾ - 
? 5,00, 000 


37 


9 , 150 


28 


25,000 


48 / ഇ . ഇ2/ പി . വി . ഐ . പി ./ 2013 - 14 - 
പി. വി . ഐ . പി. - കോലഞ്ചേരി ബ്രാഞ്ച് 
കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 0.70 കി . 
മീറ്ററിനരികെ ചോർച്ച തടയുന്നതിനുള്ള 
അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണപണികൾ - 
? 10 ,00,000 


38 


56 / ഇ . 02 / പി . വി . ഐ . പി . | 2013 - 14 
പി. വി. ഐ . പി . - ആലുവ ഇൻസ്പെക്ഷൻ 
ബംഗ്ലാവിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫിറ്റിംഗ്സിന്റെ 
നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ - 75,00 ,000 
57/ ഇ . 02 / പി. വി . ഐ . പി ./2013 - 14 
പി. വി. ഐ . പി. - ആലുവ ഇൻസ്പെക്ഷൻ 
ബംഗ്ലക്കിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ 
നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ ? 3, 65,000 
58 / ഇ . ഇ2/ പി . വി . ഐ . പി .| 2013 - 14 
പി . വി. ഐ . പി . - ആലുവ പി . വി . ഐ . പി . 
കോളനിയിൽ " ബി ടൈപ്പ് (ഒന്നു മുതൽ 
ആറു വരെ) ക്വാർട്ടേഴ്സുകളുടെ 
റീ വയറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ ? 5, 00,000 
59 / ഇ . ഇ2/ പി . വി . ഐ . പി . | 2013 - 14 
പി. വി . ഐ . പി . - ആലുവ പി . വി. ഐ . പി . 
കോളനിയിൽ " ബി ടൈപ്പ് (7 മുതൽ 12 വരെ) 
ക്വാർട്ടേഴ്സുകളുടെ റീ - വയറിംഗ് 
പ്രവൃത്തികൾ - 5,00,000 


12 ,500 


10 ,000 


39 


12 ,500 


25,000 


29 49/ ഇ . 02/ പി . വി . ഐ . പി . / 2013 - 14 - 

പി . വി. ഐ . പി . - തിരുവാങ്കുളം എം . ഡി . 
യുടെചെയിനേജ് 1 -ാം കി . മീറ്ററിനരികെ 
അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണപണികൾ - 

? 4,00, 000 
30 50/ ഇ . 02/ പി . വി . ഐ . പി .| 2013 - 14 - 

- പി. വി. ഐ . പി. -പുത്തൻകുരിശ് എം . ഡി. 
യുടെ ചെ . 70 മീറ്ററിലും 200 മീറ്ററിനുമരികെ 
അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണപണികൾ - 

? 10,00, 000 
31 51/ ഇ . 02/ പി . വി. ഐ . പി.| 2013 - 14 - 
- പി . വി . ഐ . പി . - വട വു കോട് 

എം . ഡി.യുടെ ചെ . 1.60 കി . മീറ്ററിനരികെ 
ചോർച്ച തടയുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര 

പുനരുദ്ധാരണപണികൾ - 7, 00,000 
32 52 / ഇ . ഇ2/ പി . വി . ഐ . പി . | 2013 - 14 

പി . വി . ഐ . പി . - ഇടയ്ക്കാട്ടുവയൽ 
എം . ഡി .യുടെ ചെ . 6.50 കി . മീറ്ററിനരികെ 
ഫ്ളൂമിന്റെ ചോർച്ച തടയുന്നതിനുള്ള 
അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപണികൾ - 
? 5,00 ,000 


17 ,500 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1, 9, 15 , 20, 
26 , 27 , 32, 33, 36 , 38 , 39 ഇവയ്ക്ക് ? 1, 000 + വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 2, 3, 23 ഇവയ്ക്ക് ? 1, 800 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4, 
5, 6, 29 ഇവയ്ക്ക് 1 800 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 7, 22 ഇവയ്ക്ക് 

1,200 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 8, 18 , 34, 35 ഇവയ്ക്ക് ? 2,300 + 
വാറ്റ്, ക്രമ നമ്പർ 10, 13, 16 ഇവയ്ക്ക് ? 1,100 + വാറ്റ്, 
കമ നമ്പർ 11 - ന് ? 2, 100 + വാറ്റ്, കമ നമ്പർ 12 , 19, 31 
ഇവയ്ക്ക് 3 1,400 + വാറ്റ്, കമ നമ്പർ 14 , 24, 25, 28 , 30 
ഇവയ്ക്ക് ? 1,500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 17 - ന് ? 1,250 + വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 21- ന് ? 1,300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 37 - ന് ? 700 വാറ്റ്. 


12, 500 


- പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാ വധി - കമ നമ്പർ 1 - ന് 
3 മാസം, ക്രമനമ്പർ 2, 3, 14 ഇവയ്ക്ക് 9 മാസം, ക്രമനമ്പർ 4, 
5, 6, 9, 13, 15 , 20 , 26, 27 , 32, 33, 36, 37 , 38, 39 ഇവയ്ക്ക് 
6 മാസം, ക്രമനമ്പർ 7 , 10, 16, 17, 21, 22 ഇവയ്ക്ക് 7 മാസം, 
ക്രമനമ്പർ 8, 11, 18, 23, 34 , 35 ഇവയ്ക്ക് 12 മാസം, ക്രമനമ്പർ 
12, 19 , 31 ഇവയ്ക്ക് 8 മാസം, കമനമ്പർ 24, 25 ഇവയ്ക്ക് 
10 മാസം, ക്രമനമ്പർ 28, 30 ഇവയ്ക്ക് 11 മാസം, ക്രമനമ്പർ 
29 - ന് 5 മാസം. 


33 


12 , 500 


- 


53/ ഇ . 02/ പി . വി . ഐ . പി . / 2013 - 14 - 
പി . വി . ഐ . പി . പ്രകൃതിദുരന്തം 
പുത്തൻകുരിശ് എം . ഡി . യുടെ 
ചെ . 2.40 കി. മീറ്ററിനരികെ ഇടതു 
കരയിലെ പുനരുദ്ധാരണപണികൾ - 
3 5, 00,000 


- ദർ ഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന തീയ തിയും 
സമയവും-- ദർഘാസ് നമ്പർ 21/ ഇഇ2 / പി . വി . ഐ . പി ./ 2013 - 14 
മുതൽ 40 / ഇഇ2 / പി . വി. ഐ . പി / 2013 - 14 വരെ --- 26 - 9 - 2013, 10 
മണി മുതൽ 27 - 9 - 2013 , 1 മണി വരെ. ദർഘാസ് നമ്പർ 
41 / ഇ ഈ 2 / പി . വി . എ . പി . / 2 013 - 14 മുതൽ 59 / ഇ ഈ 2 | 
പി . വി. ഐ . പി / 2013- 14 വരെ 4 - 10 -2013 , 10 മണി മുതൽ 5- 10 - 2013 , 
1 മണി വരെ. 


37,500 
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37 , 500 


34 54 / ഇ . ഇ2/ പി . വി . എ . പി ./ 2013 - 14 

പി. വി. ഐ . പി. - ആലുവ ഇൻസ്പെക്ഷൻ 
ബംഗ്ലാവിന്റെ സാനിട്ടറി, വാട്ടർസപ്ലെ, 
ഫർണീച്ചർ, ചുറ്റുമതിൽ തുടങ്ങിയ 

അനുബന്ധപണികൾ ? 15 ,00, 000 
- 55 / ഇ . 02/ പി . വി . ഐ . പി .| 2013 - 14 
പി. വി. ഐ . പി . - ആലുവ പി . വി . ഐ . പി . 
കോളനിയിലെ ബി .1- തരം (2 എണ്ണം), 
ബി .- തരം ( 2 എണ്ണം), ഡി .- തരം 
(3 എണ്ണം), സി .- തരം ( 1 എണ്ണം), 
എൻ. എം . ആർ. ( 1 എണ്ണം) തുടങ്ങിയ 
ക്വാർട്ടേഴ്സുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണവും 
മറ്റു അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും - 
3 15, 00 , 000 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - ദർഘാസ് നമ്പർ 21/ ഇ - 2/ പി . വി. ഐ . പി. 2013 - 14 
മുതൽ 40 / ഇഇ2/ പി . വി . ഐ . പി ./ 2013 - 14 വരെ. 4 - 10 - 2013 , 
3 മണി. ദർഘാസ് നമ്പർ 41/ ഇT2/ പി . വി . ഐ . പി . 2013 - 14 
മുതൽ 59 / ഇ - 2 / പി . വി . ഐ . പി . 2013 - 14 വരെ 10 - 10 - 2013, 
3 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
ദർഘാസ് നമ്പർ 21/ ഇ - 2 / പി . വി . ഐ . പി ./ 2013 - 14 മുതൽ 
40 / ഇം2/ പി . വി . ഐ . പി . 2013 - 14 വരെ 4 - 10 - 2013 , 3.30 മണി. 
ദർഘാസ് നമ്പർ 41/ ഇ - 2 / പി . വി . ഐ . പി ./ 2013 - 14 മുതൽ 
59/ ഇം2/ പി. വി. ഐ . പി 2013 - 14 വരെ 10 - 10 - 2013 , 3.30 മണി. 


1st OCT. 2013] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


355 


(2) 


2 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത ക്രമനമ്പർ 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 
13, 14 , 15, 16 , 17, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 32, 33, 36, 37, 38, 
39 ഇവയ്ക്ക് " ഡി യും അതിനു മുകളിലും മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 
“ സി മുതൽ മുകളിലേക്ക്. 

കേരള സർക്കാരിന്റെ ? 100 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
ജല സേചന വകുപ്പിന് ബാധ ക മായ പ്രാഥമിക കരാറും 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തി ആവശ്യമായ 
സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് ഒപ്പിട്ട നിരതദ്രവ്യവും ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത 
ദർ ഘാ സു കളും നിരുപാധികം നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . 
1990 - ലെ കേരള കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി 
നിയമത്തിലെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


2/ എ . ഇ . ഇ . 4 / 2013 - 14 - പി . വി . ഐ . പി . 
പറപൂർ ബാഞ്ച് കനാലിന്റെ ആലുവ 
മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ചെ . 6 
കി . മീ . മുതൽ 11 കി . മീ . വരെയുള്ള 
വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ -X 1,50,000 


3 ,800 


3 / എ . ഇ . ഇ . 4 / 2013 - 14 - പി . വി . ഐ . പി . 
പറവൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാലിൽ തൊഴിലാളികളെ 
നിയോഗിച്ച് “ എഫ് പോയിന്റ്, ചൂണ്ടി, 
ആലുവ സുരേഷ് ആശുപ്രതിക്ക് സമീപം, 
റെയിൽവേ നെറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും 
മാലിന്യം നീക്കുന്ന ജോലി കൾ 
? 3 , 00 ,000 


7 ,500 


- തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകളോടൊപ്പം ജി. ഒ.( എംഎസ്.)135/ 97 / കോ -ഓപ്പറേറ്റീവ് 
തീയതി 13 - 11 - 1997 - ൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റും 

കൈവശമുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ വിവ ര ങ്ങളും ഉള്ളടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


4 / എ . ഇ . ഇ . 4 / 2013 - 14 - പി . വി . ഐ . പി . 
മഞ്ഞപ്പെട്ടി ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ വാലറ്റ 
ഭാഗത്തെ അത്യാവശ്യ പുനരുദ്ധാരണ 
ജോലികൾ ? 3,00, 000 


7 ,500 


എക്സിക്യൂട്ടീവ്, 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പെരിയാർവാലി 
ഡിവിഷൻ 
നമ്പർ- 2, ആലുവ. 


5 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


5 / എ . ഇ . ഇ . 4 / 2013 - 14 - പി . വി . ഐ . പി . 
വാഴ ക്കുളം ബാഞ്ച് കനാലിന്റെ 1. 8 
കി . മീറ്ററിലെ അത്യാവശ്യ പുനരുദ്ധാരണ 
ജോലികൾ 1 2,00, 000 


5 ,000 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


6 / എ . ഇ . ഇ . 4 / 2013 - 14 - പി . വി . ഐ . പി . 
ആലു വ ബാഞ്ച് കനാലിന്റെ യും 
ഉപ കനാലുകളുടെയും സെഫണിന്റെയും 
തട സ്സ ങ്ങൾ നീക്കുന്ന ജോലി കളും 
ഏഴിപ്രം ഉപ കനാലിന്റെ സൂയിസിന്റെ 
പുനർ നിർമ്മാണവും X 2,00,000 
7 / എ . ഇ . ഇ . 4 / 2013 - 14 - പി . വി . ഐ . പി . 
ഇടപ്പള്ളി ബാഞ്ച് കനാലിന്റെ യും 
ഉപ കനാലു ക ളു ടെയും ജല വി ത രണ 
സമയത്ത തട സ്സ ങ്ങൾ മാറ്റുന്ന 
ജോലികൾ ? 1,00, 000 


5 ,000 


7 


2 ,500 


നമ്പർ ഡി . ബി . 150 / 2009. 

2013 സെപ്റ്റംബർ 10. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചി നീ യർ, പെരിയാർ വാലി ഇറിഗേഷൻ പാജക്ട് 
സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 4 , ആലു വ താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്കുവേണ്ടി നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത 
കരാറുകാർ , നിലവിലുള്ള ഉത്തരവുകൾക്ക് വിധേയമായി 
യോഗ്യ ത യുള്ള അംഗീ ക ത തൊഴി ലാളി സ ഹ ക രണ 
സംഘങ്ങൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരുവിവരം 
രേഖപ്പെടുത്തിമുദ്രവച്ചിട്ടുള്ള കവറുകളിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
ദർ ഘാ സു കൾ തപാൽവഴി ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . 
കൊറിയർവഴി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
തപാൽ വകുപ്പുമൂലം ഉണ്ടാകാവുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ 
കാര്യാലയം ഉത്തരവാദികളായിരിക്കുന്നതല്ല . ഏതെങ്കിലും 
കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായാൽ അതിനടുത്ത 
ദിവസം അവസാന തീയതിയായി പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
ദർ ഘാ സു കൾ അതേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 3 . 30 - ന് 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേ ഹം 
ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോഅപ്പോൾ ഹാജരുള്ള 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


8 / എ . ഇ . ഇ . 4 / 2013 - 14 - പി . വി . ഐ . പി . 
അമ്പു നാട് ഉ പ ക നാ ലിന്റെ 0. 5 
കി . മീറ്ററിലെ അത്യാവശ്യ പുനരുദ്ധാരണ 
ജോലികൾ ? 3,00, 000 


7 , 500 


9 


9 / എ . ഇ . ഇ . 4 / 2013 - 14 - പി . വി . ഐ . പി . 
പറ വൂർ ബാഞ്ച് കനാലിന്റെയും ഉപ് 
ക നാ ലു ക ളു ടെ യും ജ ല വി ത ര ണ 
- സമയത്തെ തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റുന്ന 

ജോലികൾ ? 1,00,000 


2 ,500 


10 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


10 / എ . ഇ . ഇ . 4 / 2013 - 14 -- പി . വി . ഐ . പി . 
കോട്ട പ്പുറം ഉപ കനാലിന്റെ 1. 8 
കി . മീറ്ററിലെ ചോർച്ച തടയുന്നതിനുള്ള 
അത്യാവശ്യ പുനരുദ്ധാരണ ജോലികൾ - 
? 3,00, 000 


7 ,500 


11 


1/ എ . ഇ . ഇ . 4/ 2013 - 14 - പി . വി. ഐ . പി . 
ഇടപ്പള്ളി ബാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെ . 7 
കി . മീ . മുതൽ 11.60 കി . മീ . വരെയും 
തെങ്ങോട്, തേവയ്ക്കൽ, കുഴിവേലിപ്പാടം 
( കു ഴി ക്കാ ല ), പാൻ വേ ലി പ്പാ ടം , 
യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നീ ഉപ കനാലുകളു 

ടെയും വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 
? 3,00,000 


11/ എ . ഇ . ഇ . 4 / 2013 - 14 - പി . വി . ഐ . പി . 
എ ട യ പ്പുറം ഉപ കനാലിന്റെ 1. 5 
കി . മീറ്ററിലെ ചോർച്ച തടയുന്നതിനുള്ള 
അത്യാവശ്യ പുനരുദ്ധാരണ ജോലികൾ - 
3,00,000 


7 , 500 


7 ,500 


- ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - ക്രമനമ്പർ 1, 3, 4, 8, 
10, 11 ഇവയ്ക്ക് ? 600 + വാറ്റ്, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് ? 400 + വാറ്റ്. 
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കമ 
നമ്പർ 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 
(2) 


08 | ഈ ഇ1| പി . വി . എ . പി ./ 2 013 - 14 
പി . വി . ഐ . പി . - ലോ ലെവൽ കനാലിന്റെ 
ചെയിനേജ് 20 -ാം കിലോമീറ്ററിലെ കനാൽ 
ബണ്ടിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 3,85,000 


9 ,650 


ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വിൽപന - 25 - 9 - 2013, 26 - 9 - 2013 , 
27 -9 - 2013 എന്നീ ദിവസങ്ങളിൽ 1 മണിവരെ. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 4- 10- 2013 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
4 - 10 - 2013 , 3.30 മണി. 

കരാ റു കാരുടെ യോഗ്യത - " ഡി ക്ലാസ്സും അതിനു 
മുകളിലും. 

- പ്രവൃത്തി ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി കമനമ്പർ 1, 2 
ഇവയ്ക്ക് 2 മാസം, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് നവംബർ മുതൽ ജൂൺ 
വരെ (ജല വിത രണ സമ യ ങ്ങ ളിൽ) , മറ്റു ള്ള വയ് ക്ക് 
3 മാസം. 

കേരള സർക്കാരിന്റെ ? 100 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
ജല സേചന വകുപ്പിന് ബാധ ക മായ ( പാഥമിക കരാറും 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തി 
ആ വ ശ്യ മായ സ്റ്റാമ്പ് പതിപ്പിച്ച് ഒപ്പിട്ട നിര ത ദ വ്യ വും 
ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരുപാധികം 
നിരസിക്കു ന്ന താണ്. 1990 - ലെ കേരള കെട്ടിട നിർമ്മാണ 
തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 
ജല സേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന 
എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിന് ബാധകമാണ്. 


2 09 / ഇ ഇ1/ പി . വി . എ . പി .| 2013 - 14 -- 

പി . വി. ഐ . പി. - കോടനാട് ഈസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് 
കനാലിന്റെ 10 . 40 കി. മീ ., 10 .70 കി . മീ., 11 കി . മീ . 
എന്നീ ചെയിനേജു ക ളിലെ ചോർച്ചയും 

സൈഡ് ഇടിഞ്ഞുവീഴലും തടയുന്നതിനുള്ള 
വേലകൾ - 3 8,00,000 


20 ,000 


10 , 000 


തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകളോടൊപ്പം ജി . ഒ.( എം .എസ്.) 135 / 97/ കോ - ഓപ്പറേറ്റീവ് 
തീയതി 13 - 11- 1997 - ൽ നിഷ്ക്കർഷിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റും 

കെവ ശമുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ വിവ ര ങ്ങളും ഉള്ളടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


3 10 / ഈ ഇ1/ പി . വി . എ . പി . / 2 013 - 14 

പി. വി. ഐ . പി. - കോടനാട് വെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് 
ക നാ ലിന്റെ ചെയിനേജ് 3 കി . മീ . - ലെ 
ചോർച്ച തടയുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര 

സംരക്ഷണ വേലകൾ - ( 4, 00 ,000 
4 11 / ഈ ഇ1| പി . വി . എ . പി . | 2013 - 14 

പി . വി. ഐ . പി . - പെരുമ്പാവൂർ ബ്രാഞ്ചു 
കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 3.20 കി . മീറ്ററിനും 
5 കി . മീറ്ററിനും സമീ പമുള്ള കനാൽ 
ബ ണ്ടി ന്റെ യും വ ല തു ബണ്ടി ന്റെ യും 

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - { 6, 15, 000 
5 12 / ഇ - 1/ പി . വി . എ . പി . / 2 013 - 14 

പി . വി . ഐ . പി . - ആലുങ്ങപാടം എം . ഡി. 
യുടെ ചെയിനേജ് 250 മീറ്ററിനും 1250 മീറ്ററിനും 
ഇട യി ലു ള്ള അ ടി യ തിര സംര ക്ഷ ണ 
വേലകൾ - ൽ 5, 00 , 000 


15, 400 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പെരിയാർവാലി ഇറിഗേഷൻ 
പ്രോജക്ട് സബ് ഡിവിഷൻ 
നമ്പർ - 4, ആലുവ. 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


12 ,500 


6 


10 ,000 


7 


8 , 750 


8 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഡി. ബി. 01/ 83. 

2013 സെപ്റ്റംബർ 9. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചി നീ യർ, പെരിയാർ വാലി ഇറിഗേഷൻ പാ ജക്ട് 
ഡി വി ഷൻ നമ്പർ 1, പെരു മ്പാ വൂർ താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവർത്തികൾക്ക് കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ ജലസേചന വകുപ്പിൽ 
രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും 
[ സിവിൽ വർക്കു കൾ ( സി ) - യും അതിനു മുക ളി ലും , 
ഇല ക് ടി ക്ക ൽ ബി - യും ) മത്സര ദർ ഘാ സുകൾ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച 
പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . " സി ക്ലാസ് 
രജി സ് ട്രേ ഷ ന ള്ള വർ പിറ വം , പാജക്ട് സർക്കിൾ 
ഓഫീസിനുകീഴിലുള്ള ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും രജിസ്ട്രേഷൻ 
എടുത്തിട്ടുള്ളവരായിരിക്കണം. ദർഘാസുകൾ പോസ്റ്റൽ 
ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റ് മു ഖാ ന്തിരം രജി സ്റ്റേർഡ് ത പാ ലിൽ 
പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. കൊറിയർ സർവ്വീസ് 
മുഖാന്തിരമോ നേരിട്ടോ ഉള്ള ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാ മ സ ങ്ങൾക്ക് ഈ വകുപ്പ് 
ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന ദിവസം അവധിയായാൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത 
ദിവസം വൈകു ന്നേരം 3 മണിവരെ ദ ർ ഘാ സു കൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ തീയതിയിൽ 3 .30 മണിക്ക് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തിയ 
മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോഅപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


13 / ഇ ഇ1/ പി . വി . എ . പി . | 2 013 - 14 
പി . വി. ഐ . പി . - ചേരാനല്ലൂർ എം . ഡി .യുടെ 
ചെയിനേജ് 700 മീറ്ററിലെ അടിയന്തിര 
സംരക്ഷണ വേലകൾ 3 4,00 ,000 
14 / ഇ - 1 / പി . വി . എ . പി . | 2013 - 14 
പി. വി . ഐ . പി . രായമംഗലം എം . ഡി . 

യുടെ 
50 മീറ്റർ, 500 മീറ്റർ എന്നീചെയിനേജു 
ക ളിലെ ചോർച്ച തട യു ന്ന തി നുള്ള 
വേലകൾ - 3 3, 50 ,000 
15 | ഈ ഇ1/ പി . വി . എ . പി . | 2 013 - 14 
പി . വി . ഐ . പി . - കിഴക്കമ്പലം ബ്രാഞ്ചു 
കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 4.50 കി . മീറ്ററിലെ 
ചോർച്ച തടയുന്നതിനുള്ള വേലകളും 
വെങ്ങോല എം . ഡി. 

യുടെ ഹെഡ്റെഗുലേറ്ററിന്റെ 
അറ്റകുറ്റപ്പണികളും ? 7, 00,000 
16 / ഇ ഇ1/ പി . വി . എ . പി ./ 2 013 - 14 
പി . വി . എ . പി . - മു ള വ ർ ബാ ബു 
കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 1200 മീറ്ററിലെ 
പുനരുദ്ധാരണ വേലകൾ - ? 4,00, 000 
17 / ഇ ഇ1/ പി . വി . എ . പി . |2013 - 14 
പി . വി . ഐ . പി . - മെയിൻ കനാലിന്റെ 
ചെയിനേജ് 7800 മീറ്ററിൽ അടിയോടിക്കവലയ്ക് 
സമീപം ഇടതു കനാൽ ബണ്ടിന്റെ സംരക്ഷണ 
വേലകൾ - ? 6, 00 , 000 


17 ,500 


9 


10 , 000 


10 


15, 000 
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(1) 


( 2 ) 


(3 ) 


11 


18 / ഇ ഇ1/ പി . വി . എ . പി . / 2013 - 14 
പി . വി . ഐ . പി . - കോതമംഗലം ബ്രാഞ്ച് 
കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 500 മീറ്ററിനു സമീപം 
കനാൽ ബണ്ടി ന്റെയും സൈഡിന്റെയും 
സംരക്ഷണ വേലകൾ - ? 4, 00 ,000 


17,500 


10 ,000 


21 28| ഈ ഇ1/ പി . വി . എ . പി . | 2 013 - 14 

പി . വി . ഐ . പി . - ലോ ലെവൽ കനാലിന്റെ 
ചെയിനേജ് 21300 മീറ്ററിലെ പുനരുദ്ധാരണ 

വേല കളും, ചെയ്ത് നേജ് 26750 മീറ്റർറിലെ 

നടപ്പാലത്തിന്റെ വീതികൂട്ടലും - 7,00, 000 
22 29 / ഇ ഇ 1/ പി . വി . എ . പി . | 2 013 - 14 

പി . വി . ഐ . പി . - ലോ ലെവൽ കനാലിന്റെ 
ചെയിനേജ്15650 മീറ്ററിലെ ഇടതു ബണ്ടിന്റെ 
അ ടി യ ന്തിര സം ര ക്ഷ ണ വ ല ക ൾ 
? 4,00,000 


12 


10 ,000 


20,000 


19/ ഈ ഇ1/ പി . വി . എ . പി ./ 2 013 - 14 
പി . വി . ഐ . പി . - കോതമംഗലം ബ്രാഞ്ച് 
കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 28 50 മീറ്ററിലെ 
അക്വിഡക്റ്റിന്റെ ഫില്ലറുകളുടെബലപ്പെടുത്തൽ 
വേലകൾ - 8, 00, 000 
20 / ഇ ഇ1 / പി . വി . എ . പി ./ 2013 - 14 
പി . വി . എ . പി - മെയിൻ കനാലിന്റെ 
ചെയിനേജ് 5950 മീറ്ററിൽ ഇടതു സൈഡിലെ 
ചോർച്ച തട യു ന്ന തി നുള്ള സംരക്ഷണ 
വേലകൾ - 4, 50 , 000 


23 


13 


30 / ഇ ഇ1/ പി . വി . എ . പി ./ 2 013 - 14 
പി . വി . ഐ . പി . - പെരു മ്പാ വൂ രിലുള്ള 
പി . വി . ഐ . പി ക്വാർട്ടേഴ്ചകളുടെ 2013 - 14 
വർഷത്തെ പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 
Y 4 ,25, 000 


10 , 650 


11,250 


9 ,000 


15, 000 


14 21/ ഈ ഇ1/ പി . വി . എ . പി . / 2 013 - 14 

പി . വി . എ . പി . - ലോ ലെവൽ കനാലിന്റെ 
ചെയിനേജ് 13600 മീറ്ററിലെ സൂയിസിന്റെയും 
ചെയിനേജ് 13550 മീറ്ററിലെയും പുനരുദ്ധാരണ 

വേല കൾ ( ഷട്ട റു ക ളുടെ വിത ര ണവും 

ഉറപ്പിക്കലും ഉൾപ്പെടെ) X 3, 60,000 
15 22 / ഇ - 1/ പി . വി . എ . പി.| 2013 - 14 

പി . വി. ഐ . പി . -- മുളവൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ 
ചെയിനേജ് 3.90 കിലോ മീറ്ററിലെ പുനരുദ്ധാരണ 

വേലകൾ ? 6,00,000 
16 23 | ഈ ഇ1/ പി . വി . ഐ . പി .| 2013 - 14 

പി . വി. ഐ . പി. -പാണേലി ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ 
ചെയിനേജ് 10. കി. മീറ്ററിന് സമീപം ചോർച്ച 
തടയുന്നതിനുള്ള പുനരുദ്ധാരണ വേലകൾ - 

Y 7, 00 , 000 
17 24/ ഈ ഇ1/ പി . വി . എ . പി . | 2 013 - 14 

പി. വി. ഐ . പി. - പാണേലി ബ്രാഞ്ച്കനാലിന്റെ 
ചെയിനേജ് 4.60 കി . മീറ്ററിലെ പാലത്തിന്റെ 
പുനർ നിർമ്മാണവും സംരക്ഷണ വേലകളും 
? 4, 00 , 000 


24 31/ ഈ ഇ1/ പി . വി . എ . പി . / 2 013 - 14 

പി . വി . ഐ . പി . - മെയിൻ കനാലിന്റെ 
ചെച യി ന ജ് 3 0 0 0 മീറ്റ റിന് സമീപം 
തക രാ റിലായ വലതു ബണ്ട് റോഡിന്റെ 

സ ഡി ന്റെ സം ര ക ണ് വേ ല ക ൾ 
5, 00 ,000 

12 ,500 
25 32 ) ഈ ഇ1/ പി . വി . എ . പി . | 2 013 - 14 

പി . വി . ഐ . പി . - കോത മം ഗലം ബ്രാഞ്ച് 
ക നാ ലി ന്റെ ചെയി നേ ജ് 3850 മീറ്ററിലെ 
അക്വിഡക്റ്റിന്റെ പില്ലറുകളുടെ ബലപ്പെടുത്തൽ 
വേലകൾ - 7, 00,000 

17 , 500 
26 33 | ഈ ഇ1/ പി . വി . എ . പി . | 2013 - 14 

പി . വി . എ . പി . - മു ള വൂ ർ ( ബാഞ്ച് 
കനാലിന്റെചെയിനേജ് 5. 50 കി . മീറ്ററിലെ 
സൂയിസിന്റെ പുനരുദ്ധാരണവും പാലത്തിന്റെ 
പുനർ നിർമ്മാണവും - 8,00,000 

| 20, 000 
27 34 / ഇ - 1/ പി . വി . എ . പി ./ 2013 - 14 

പി . വി . ഐ . പി . - പെരുമ്പാവൂർ ബ്രാഞ്ച് 
കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 700 മീറ്ററിലെ 
സമീപമുള്ള പുനരുദ്ധാരണ വേലകൾ 
? 5, 00 , 000 

12 , 500 
28 35/ ഈ ഇ1/ പി . വി . എ . പി . | 2013 - 14 

പി . വി . എ . പി . - ഒക്ക ൽ ബാ ബ് 
ക നാ ലിന്റെ അടി യ ന്തിര സംരക്ഷണ 
വേല കളും ചെയിനേജ് 150 മീറ്ററില 

സൈഫൺ വെല്ലിന്റെ ചോർച്ച തടയലും - 
Y 4, 00 , 000 

10 , 000 
29 36/ ഇ ഇ1/ പി . വി . എ . പി ./ 2 013 - 14 
- പി. വി . ഐ . പി . - പെരുമ്പാവൂർ പി. വി. ഐ . പി . 
ഡിവിഷൻ ഓഫീസ് പുതുക്കിപ്പണിയുന്ന 
വേലകൾ ? 15, 00 , 000 

37 ,500 


17 ,500 


10 ,000 


20,000 


18 25/ ഈ ഇ1/ പി . വി . എ . പി ./ 2 013 - 14 

പി . വി . ഐ . പി. - കോടനാട് ഈസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് 
കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 5.85 കി . മീറ്ററിലും 
- 6. 10 കി . മീറ്ററിലും ഉള്ള അണ്ടർ ടണലിന്റെ 

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 8,00,000 
19 2 6 | ഈ ഇ1| പി . വി . എ . പി . | 2 013 - 14 

പി . വി . ഐ . പി . - കോട നാട്ഈസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് 
കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 12.50 കി . മീറ്ററിന് 
സമീപമുള്ള ചോർച്ച തട യു ന്ന തിനുള്ള 

പുനരുദ്ധാരണ വേലകൾ- { 4,60,000 
20 27 / ഈ ഇ1/ പി . വി . എ . പി . | 2013 - 14 

പി . വി . എ . പി . - പെരുമ്പാവൂർ പി. വി. ഐ . പി 
കോളനി കെട്ടിട ങ്ങളുടെയും ഓഫീസുകളു 
ടെ യും 2 0 13 - 14 വർഷത്തെ വാ ർ ഷിക 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ? 4,00,000 


11, 500 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1, 3, 6, 9, 11, 
14, 17 , 20, 22, 28 ഇവയ്ക്ക് ? 800+ വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2, 12, 18, 26 
ഇവയ്ക്ക് 7 1,500 + വാറ്റ്, കമനമ്പർ 4 - ന് 3 1,300 + വാറ്റ്, 
കമ നമ്പർ 5 , 19 , 24, 27 ഇവയ് ക്ക് ? 1, 800 + വാറ്റ്. 
കമനമ്പർ 7 - ന് 7 7 00 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 8 , 16, 21, 25 
ഇവയ്ക്ക് 3 1, 400 + വാറ്റ്, കമനമ്പർ 10 , 15 ഇവയ് ക്ക് 
? 1,200 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 13 , 23 ഇവയ്ക്ക് ? 900 + വാറ്റ്, 
| ക്രമനമ്പർ 29 - ന് ? 2,300 + വാറ്റ്. 


10 , 000 


1st OCT. 2013] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


358 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി. 1- 622 / 1992. 

| 2013 സെപ്റ്റംബർ 9. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കോലഞ്ചേരി പെരിയാർവാലി 
ഇറി ഗേ ഷൻ പാജക് ട് സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 7 , 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്കുവേണ്ടി നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രവർത്തിയുടെ പേര് വിവരം 
രേഖ പ്പെ ടുത്തി മുദ്രവച്ചിട്ടുള്ള ക വ റു ക ളിൽ മത്സര 
സ്വഭാ വമുള്ള ദർഘാ സു കൾ 3 - 10 - 2013 വൈകുന്നേരം 3 
മണിവരെ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ മുഖേന ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
കൊറിയർ സർവ്വീസ് മുഖാന്തിരം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . തപാൽ വകുപ്പുമൂലം ഉണ്ടാകാവുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ കാര്യാലയം യാതൊരു കാരണവശാലും 
ഉത്തരവാദികളായിരിക്കുന്നതല്ല . ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ 
നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായാൽ അതിനടുത്ത ദിവസം 
അവസാന തീയതിയായി പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
അതേദിവസം വൈകുന്നേരം 3.30 - ന് അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ 
അ പ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


| (2 ) 


ദർ ഘാസ് പമാണ ങ്ങ ൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 16 വരെ 26 - 9 - 2013 രാവിലെ 
10 മണിമുതൽ 27 - 9 - 2013 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ. 
കമനമ്പർ 17 മുതൽ 29 വരെ 1- 10 - 2013 രാവിലെ 10 മണി 
മുതൽ 3 - 10 - 2013 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 16 വരെ 3 - 10 - 2013 , 3 മണി 
വരെ, ക്രമനമ്പർ 17 മുതൽ 29 വരെ 8 - 10 - 2013, 3 മണിവരെ. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
കമ ന മ്പർ 1 മുതൽ 16 വരെ 3 - 10 - 2013 , 3. 30 മണിവരെ, 
ക്രമനമ്പർ 17 മുതൽ 29 വരെ 8 - 10 - 2013, 3. 30 മണി. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 6 മാസം. 

ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ങ്ങളും മറ്റ് വി വ ര ങ്ങ ളും ഈ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില രൊക്കം 
പണമായോ മണിയോർഡർ ആയോ അടച്ച് രേഖാ മൂലം 
അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനു 
വേണ്ടി അയയ്ക്കുന്നതുക യാതൊരു കാര ണ വശാലും 
തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് പ്രമാണം തപാൽമാർഗ്ഗം 
ആവ ശ്യ പ്പെടുമ്പോൾ പ്രമാ ണ ത്തിന്റെ വിലയ്ക്ക് പുറമെ 
തപാൽക്കൂ ലി യായ 7 30 നില വിലുള്ള തപാൽ ചാർജ്ജ് 
അട യ്ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങൾ ജല വി ഭവ 
വകുപ്പിലെയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെയും അംഗീകൃത 
കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അവ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടില്ലാ ത്ത തു മാ കു ന്നു . ദർഘാ സിൽ പങ്കെ ടു ക്കു വാൻ 
ആഗ്രഹിക്കുന്ന കരാറുകാർ ( ലേബർ കോൺടാക്ട് സൊസൈറ്റി 
ഉൾപ്പെടെ) അ വരുടെ കോൺടാക്ട് രജി സ് ടേ ഷൻ 
സർട്ടി ഫി ക്ക റ്റിന്റെ ഒറി ജി നൽ ഹാജ രാ ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തിയതും 
ആ വ ശ്യ മായ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് ഒപ്പിട്ട തു മായ നിര ത ദ്രവ്യം 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 28- 4- 1990 - ലെ ജി. ഒ. 
( എം എസ്.) 39 / 90 / പി . ഡബ്ലു . ആന്റ് ടി . ഉത്തരവനുസരിച്ച് 
കരാറുകാർ ദർഘാസിനൊപ്പം ? 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി കൂടി സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ്. 1989 - ലെ 
കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് നിയമം 
അ നു സ രിച്ച് ക രാ റു കാ രുടെ ഓരോ ബില്ലിൽ നിന്നും 
ഒരുശതമാനം കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി 
യിലേക്ക് പിടിക്കു ന്ന താ ണ് . കൂടാതെ 1990 - ലെ കേരള 
നിർമ്മാണ ക്ഷേമ നിധി വ്യവ സ്ഥ കളും ഇതിന് 
ബാധകമാണ്. 21- 11 - 1992 - ലെ ജി . ഒ . ( എം എ സ്.) 96 / 92 / 
പി . ഡ ബ്ല . ആന്റ് ടി . ഉത്തരവ് പ്രകാ ര മു ള്ള ഗ്യാരണ്ടി 
പീരിയഡിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളും 19 - 8 - 1997 - ലെ 
ജി . ഒ . ( പി ) 84 / 97 / പി . ഡബ്ല . ഉത്തരവ് പ്രകാരം ജലവിഭവ 
വകുപ്പിനും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനും ബാധകമായിട്ടുള്ള 
എല്ലാ നിയമങ്ങളും 13 - 11- 1997 - ലെ ജി . ഒ. ( എംഎസ്.) 135 / 97 
സഹകരണ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സർക്കാരിന്റെ കരാർ പണികൾ 
ലേബർ കോൺടാക്ട് സഹ ക രണ സൊസൈറ്റികൾക്ക് 
നൽകുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 

മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവ സ്ഥ കൾ പാലിക്ക പ്പെടാത്ത 
ദർ ഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കേരള ജല വിഭവ 
വകുപ്പിലേയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലേയും നിലവിലുള്ള 
മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. യാതൊരു 
കാരണവും ബോധിപ്പിക്കാതെ തന്നെ ദർഘാസ് ഒന്നായോ 
മൊത്തമായോ നിർത്തി വ യ ക യോ നിരസിക്കുകയോ 
ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പ് വച്ചിരിക്കുന്ന ആളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


1 


2, 500 


2 


1/ എ . ഇ . ഇ .- 7 / പി. വി . ഐ . പി./ 2013 - 14 
പി . വി . ഐ . പി . കോലഞ്ചേരി ബ്രാഞ്ച് 
കനാലിലും അതിന്റെ അനുബന്ധ കനാ 
ലുകളിലും ജലവിതരണ സമയത്തുണ്ടാ 
കുന്ന മാലി ന്യ ങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യു ന്ന 
തിനും മറ്റുമുള്ള അത്യാവശ്യ ജോലി 
കൾ - 1,00,000 
2 / എ . ഇ . ഇ .- 7 / പി . വി . ഐ . പി . 2013 - 14 
പി. വി. ഐ . പി . എടയ്ക്കാട്ടുവയൽ എം . ഡി., 
തിരുവാങ്കുളം എം. ഡി., കാഞ്ഞിരമറ്റം എം . 
ഡി . എന്നീ കനാലുകളിലും അവയുടെ 
അനുബന്ധ കനാലുകളിലും ജലവിതരണ 
സമയത്തുണ്ടാകുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം 
ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റുമുള്ള അത്യാവശ്യ 
ജോലികൾ - Y 1,00, 000 


2, 500 


3 


3 ,750 


3 / എ . ഇ . ഇ . - 7 / പി . വി . ഐ . പി ./ 2013 - 14 
പി . വി . ഐ . പി . കിഴക്കമ്പലം ബ്രാഞ്ച് 
കനാലും അതിന്റെ അനുബന്ധ കനാലുക 
ളിലും ജലവിതരണ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന 
മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റു 
മുള്ള അത്യാവശ്യ ജോലികൾ ? 1, 50,000 
- 4/ എ . ഇ . ഇ . - 7 / പി . വി . ഐ . പി . / 2013 - 14 

പി . വി . ഐ . പി. കോലഞ്ചേരി കോളനിയി 
ലുള്ള ഇൻ സ് പ ക്ഷൻ ബംഗ്ലാവിന്റെ 
വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - ( 50,000 
5 / എ . ഇ . ഇ .- 7 / പി . വി . ഐ . പി . 2013 - 14 
പി . വി . ഐ . പിണർമുണ്ട്എഫ്. സി . 

യുടെ 
തുടക്ക് ഭാഗത്തും 0.70 കി . മീറ്ററിനടുത്ത് 
പുനരുദ്ധാരണ ജോലികൾ ? 3,00, 000 


1, 250 


5 


എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, പെരിയാർവാലി 

( ഒപ്പ്) 
ഡിവിഷൻ നമ്പർ - 1, 
പെരുമ്പാവൂർ. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


7 ,500 


1st OCT. 2013) 


IRRIGATION DEPARTMENT 


359 


- ( 1) 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


6 


7,500 


6/ എ . ഇ . ഇ .-7 / പി. വി. ഐ . പി./2013 - 14 
പി. വി. ഐ . പി . തിരുവാണിയൂർ എം . ഡി . 
2 -ാം കി. മീറ്ററിനടുത്ത് ചോർച്ച തടയുന്ന 
തിനുള്ള പുനരുദ്ധാരണ ജോലികൾ - 
? 3, 00 , 000 


5 ,000 


7 / എ . ഇ . ഇ . - 7 | പി . വി . ഐ . പി. 2013 - 14 
പി . വി. ഐ . പി . തലക്കോട് എം . ഡി .യുടെ 
2.4 കി. മീറ്ററിനടുത്ത് ചോർച്ച തടയുന്നതി 
നുള്ള പുന രു ദ്ധാ രണ ജോലി കൾ 
3 2,00,000 


നമ്പർ ഡി . ബി . 1/ 97. 

2013 സെപ്റ്റംബർ 6. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എറണാകുളം ചെറുകിട 
ജലസേചന വിഭാഗം എക് സി കട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്കുവേണ്ടി നിശ്ചിത യോഗ്യത 
യുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും താഴെ പറയുന്ന 
പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
ത പാ ലിൽ രജി സ് ട്രേഡ്/ സ് പീഡ് പോസ്റ്റായി മാത്രം 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന കാലതാമസ 
ത്തിന് ഈ വകുപ്പ് ഉത്ത ര വാ ദി യാവു ന്ന ത ല്ല . കൊറിയർ 
സർവ്വീസിലൂടെയും നേരിട്ടും സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ താഴെ പറയുന്ന തീയതിയിൽ 
വൈകു ന്നേരം 3 മണിവരെ സ്വീക രി ക്കു ന്ന തും 
അന്നേദിവസം 3.30 ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം 
അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും 
കാര ണ വശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായിരു ന്നാൽ 
തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ പരിഗണി 
ക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 
കമ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

അടങ്കൽ തുകയും 


7 , 500 


- 8 / എ . ഇ . ഇ . - 7/ പി . വി. ഐ . പി ./ 2013 - 14 

പി. വി. ഐ . പി. കറുകപ്പിള്ളി എം. ഡി.യുടെ 
1.5 കി. മീറ്ററിനടുത്തും 6-ാം കി. മീറ്ററിലും 
ചോർച്ച തടയുന്നതിനുള്ള പുനരുദ്ധാരണ 
ജോലികൾ - 3,00,000 


7 ,500 


8 / എ . ഇ . ഇ . - 7 / പി . വി . ഐ . പി ./ 2013 - 14 
പി . വി . ഐ . പി . മാമല എം . ഡി .യുടെ 
1.1 കി . മീറ്ററിനടുത്തും 1.3 കി .മീറ്ററിനടു 
ത്തു മുള്ള അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ 
ജോലികൾ ? 3, 00, 000 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 
3 വരെയും 7 - നും 1 4 0 0 + വാറ്റ്, കമ ന മ്പർ 4 - ന് 
? 300 + വാറ്റ്, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് ? 600 + വാറ്റ്. 


1 34 /2013 - 14 - ചാലയ്ക്കൽ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ 12 , 500 

പദ്ധ തി യു ടെ കീ ഴി ലു ള്ള മ യി ൻ 
കനാലിന്റെയും ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെയും 

പുനരുദ്ധാരണ വേലകൾ - 5 ലക്ഷം 
2 35 / 2013 - 14 - പുത്തൻ വേലിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായ 10,700 

ത്തിൽ കണക്കൻ കടവ് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷനിലെ 
100 ഹോസ് പവർ മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടർ, 
പാനൽ ബോർഡ് എന്നിവ വരൾച്ച ദുരിതാശ്വാസ 
പ്രവർത്തിയിൽപ്പെടുത്തി ചെയ്യുന്ന അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ - 4. 25 ലക്ഷം 


ദർഘാസ് പ്രമാണം വിൽപ്പ ന യുടെ തീയതിയും 
സമയവും 26 - 9 - 2013 മുതൽ 27 - 9 - 2013 , 1 മണി വരെ. 


പ്രവൃത്തി ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി - ക്രമനമ്പർ 
1 മുതൽ 4 വരെ 1 വർഷം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 4 മാസം. 


കരാറുകാരുടെ തരം " സി മുതൽ മുകളിലേക്ക്. 


ദർ ഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില കമനമ്പർ 1 - ന് 
? 1,000 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് ? 850 + വാറ്റ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
27 -9 - 2013 , 1 മണി വരെ. 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
3 - 10 - 2013, 3 മണി വരെ. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 6 മാസം. 


കേരള സർക്കാരിന്റെ ? 100 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
ജല സേചന വകുപ്പിന് ബാധകമായ പ്രാദേശിക കരാറും 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തി 
ആ വ ശ്യ മായ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് ഒപ്പിട്ട നിര ത ദ വ്യവും 
ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരുപാധികം 
നിര സിക്കു ന്നതാണ്. 1990 - ലെ കേരള കെട്ടിട നിർമ്മാണ 
തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 
പൊതു മരാമത്ത്/ ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ 
സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിന് ബാധകമാണ്. 


തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകളോടൊപ്പം ജി . ഒ.( എം .എസ്.)135/ 97 കോ -ഓപ്പറേറ്റീവ് 
തീയതി 13- 11 -1997 - ൽ നിഷ്ക്കർഷിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റും 

കൈവശമുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ വിവ ര ങ്ങളും ഉള്ളടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിശദവിവരങ്ങളും താഴെ 
ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസറുടെ കാര്യാ ല യ ത്തിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങൾ പരസ്പരം 
കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 
100 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ഒരു പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് 
അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും 
അദ്ദേഹത്തിന് ഏതു സമയത്തും മാറ ത്ത ക്ക വി ധ ത്തിൽ 
അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതുമായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി 
അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദവ്യം 
കെട്ടിവെയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
1989 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊ ഴി ലാളി ക്ഷേമ നിധി 
നിയമത്തിലെ ( 2) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് 
നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളുടെ മൊത്തം 
ചിലവിന്റെ ഒരുശതമാനം നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി 
ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകുവാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പി . വി. ഐ . പി. സബ് ഡിവിഷൻ- 7, 
കോലഞ്ചേരി. 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


1st OCT. 2013] 
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കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെയും ജല വിഭവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില കമനമ്പർ 1- ന് - 
വകുപ്പിലെയും ദർ ഘാസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ t 1, 500 + 5 % വാറ്റ്, കമനമ്പർ 2 - ന് - 1, 300 + 5 % വാറ്റ്, 
വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടു തൽ ക്രമനമ്പർ 3 - ന് ? 800 +5 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4 - ന് { 1,600 + 5 % 
വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 

വാറ്റ്. 
അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ങ്ങ ളുടെ വിൽപ്പന തീയ തിയും 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

സമയവും 27 -9 - 2013 , 1 മണി വരെ. 
ചെറുകിട ജലസേചന 
വിഭാഗം, കാക്കനാട്, 

( ഒപ്പ്) 

- പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങ ൾ സ്വീക രി ക്കുന്ന 
എറണാകുളം. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. അവസാന തീയതിയും സമയവും -5 - 10 - 2013, 3 മണി വരെ. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 5 -10 -2013 , 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

3 . 30 മണി. 
നമ്പർ ഡി2. ജനറൽ/ 04. 

| 2013 ആഗസ്റ്റ് 31. 

- പവ്യ ത്തി യു മായി ബന്ധ പ്പെട്ട ഡിവിഷൻ - മെ നർ 

ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, തൃശ്ശൂർ. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടിതൃശ്ശൂർ ചെറുകിട ജലസേചന 
വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന 

കരാറുകാരന്റെ കുറഞ്ഞ യോഗ്യത ക്രമനമ്പർ 1, 2, 4 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽ ഇവയ്ക്ക് “ സി ക്ലാസും അതിനുമുകളിലും, കമനമ്പർ 3 - ന് 
നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച മത്സരസ്വഭാവമുള്ള “ ഡി ക്ലാസും അതിനുമുകളിലും. 
ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റായി മാത്രം ക്ഷണിച്ചു 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധിക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 3 
കൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ 

വരെ 4 മാസം, ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 6 മാസം. 
വകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയാകുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ താഴെ പറയുന്ന 
ദിവസം 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 3.30 - ദർഘാസ് പ്രമാണവും മറ്റു വിശദവിവരങ്ങളും താഴെ 
മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാര 

- ഒപ്പു വച്ചിരിക്കുന്ന ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും 
പ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ തൽസമയം ഹാജരായിട്ടുള്ള 

ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പര സ് പരം 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. ഏതെങ്കിലും 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 
കാര ണ വശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായി രു ന്നാൽ 

100- ന്റെ മുദ്രപത ത്തിൽ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ 
അതിനടുത്തുള്ള പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ പരിഗണി 

രേഖപ്പെടുത്തിയ പാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം 
ക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന 

ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം തൃശ്ശൂർ മൈനർ ഇറിഗേഷൻ 
തീയതി മുതൽ 4 മാസം വരെ ആയിരിക്കും. 

ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ 
കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് സമയത്തും 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

മാറത്തക്കവിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. 
അടങ്കൽ തുകയും 

ശരിയായ വിധത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി യഥാ കമം 

പൂരിപ്പിച്ച് അടക്കം ചെയ്തിട്ടി ല്ലാ ത്തതും ആ വ ശ്യ മായ 
1 4 / ഇ . ഇ ./ എം . ഐ ./തൃശ്ശൂർ/ 2013 -14 -- ഓരോ 
പഞ്ചാ യ ത്തിലും ഒരു കുള ത്തിന്റെ 

നിര തദ വ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാ ത്തതു മാ യ ദർഘാ സു കൾ 
പുനരുദ്ധാ ര ണം - 2013 - 14 കരു വ ന്നൂർ 

നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
റിവർ ബേയ്സിനിൽ ഒരുമനയൂർ പഞ്ചായ 

1991 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി 
ത്തിലെ എരിയാൻകുളത്തിന്റെ നവീകരണ 

നിയമത്തിലെ (2 ) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് 
പ്രവൃത്തികൾ - 7 ,75, 000 

19 , 400 

നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ മൊത്തം 
2 5/ ഇ . ഇ ./ എം . ഐ ./തൃശ്ശൂർ/2013 - 14 - ഓരോ 

ചെലവിന്റെ 1 % നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിധി 
പഞ്ചായത്തിലും ഒരു കുളത്തിന്റെ പുനരു 

ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകുവാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. 
ദ്ധാ രണം - 2013 - 14 കരു വ ന്നൂർ റിവർ 
ബേയ്സിനിൽ താന്ന്യം പഞ്ചായത്തിലെ 

- കേരള പൊതു മ രാ മത്ത്/ ജല സേചന വകു പ്പില 
പന്നികുളത്തിന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ - 

ദർ ഘാ സു കളെ സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ 
? 6, 20, 000 

15, 500 

വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
3 6/ ഇ . ഇ ./ എം . ഐ ./തൃശ്ശൂർ/ 2013 -14 - ഓരോ 

- ജി . ഒ .( എം .എസ്.) നമ്പർ 135 / 97 / കോ - ഓപ്. തീയതി 
പഞ്ചായത്തിലും ഒരു കുളത്തിന്റെ പുനരു 

13 - 11 - 1997 - ലെ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി മാത്രമേ ലേബർ 
ദ്ധാ ര ണം - 2013 - 14 കരു വ ന്നൂർ റിവർ 

കോൺട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽനിന്നും ടെണ്ടറുകൾ 
ബേയ്സിനിൽ വല്ലചിറ പഞ്ചായത്തിലെ 

സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. എം . പി. എൽ. എ . ഡി. പണികൾക്ക് 
പഞ്ചായത്ത് കുളത്തിന്റെ നവീകരണ 

ടെണ്ടർ എക്സസ്അനുവദിക്കുന്നതല്ല. 
പ്രവൃത്തികൾ ? 4, 00, 000 

10 , 000 

കരാറുകാർ പിൻകോഡ് നമ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളഅഡസ്സ് 
7 / ഇ . ഇ ./ എം . ഐ ./തൃശ്ശൂർ/2013 - 14 - ഓരോ 

രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 
പഞ്ചായത്തിലും ഒരു കുളത്തിന്റെ പുനരു 
ദ്ധാ ര ണം - 2 013 - 14 കരു വ ന്നൂർ റിവർ 
ബേയ്സിനിൽ എടവിലങ്ങ് പഞ്ചായത്തിലെ 

ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം 
വാർഡ് നമ്പർ 1- ലെ കാതിയാലം കുള 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
ത്തിന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ 310 ,50 ,000 26 ,250 

കാര്യാലയം, തൃശ്ശൂർ-20. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
25 - 9 -2013 , 26 - 9 - 2013 & 27 -9 - 2013, 3 മണി വരെ. 


- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 3 - 10 - 2013 , 3.30 മണി. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
3 - 10 - 2013 , 3 മണി. 


നമ്പർ ഡി5 - 1113/ 06. 

2013 സെപ്റ്റംബർ 3. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ത്യശ്ശൂർ ഹൈഡാളജി 
ഡിവി ഷൻ എക് സി ക ട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യർ താഴെ 
പറയുന്ന പവ്യ ത്തികൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യ ത യുള്ള 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച് 
കവറുകളിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാ സു കൾ ഇൻ ഡ്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് 
രജിസ്റ്റേർഡായോ സ്പീഡ് പോസ്റ്റായോ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കു 
ക യു ള്ളു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാല താമസത്തിന് ഈ 
വകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയാകുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ താഴെ പറയുന്ന 
ദിവസ സമയ ക്രമമനുസരിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നതും എക്സിക്യൂ 
ട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് 
ഉദ്യോഗസ്ഥരോ തൽസമയം ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണ 
വശാൽ നിശ്ചിതദിവസം അവധിയായിരുന്നാൽ അതിനടുത്ത 
പ്രവൃത്തിദിവസം ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 


| കമ ദർഘാസ് 
നമ്പർ നമ്പർ 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് 


കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ്സ് " ഡി ക്ലാസ്സും അതിനുമുകളിലും. 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 
- പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ഹൈഡ്രോളജി 
ഡിവിഷൻ, തൃശ്ശൂർ. 

കേരള ജലസേചന പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ “ ഡി 
ക്ലാസ്സോ അതിനുമുകളിലോ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ 
കരാറുകാർക്കു മാത്രമേ ദർഘാസ് ലഭ്യമാവുകയുള്ളു. ദർഘാസ് 
സംബ ന്ധ മായ വിവ ര ങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പു വച്ചിരിക്കുന്ന 
ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും എല്ലാ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിലും അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണം 
വാങ്ങിക്കുവാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്ത 
താകുന്നു . ദർഘാസുക ളോടൊപ്പം ? 100 (നൂറ്) - ന്റെ മുദ 
പത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
നിര തദവ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ 
വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് 
സമയത്തും മാറത്തക്കവിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും 
ആയിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും 
ആ വ ശ്യ മായ നിരതദ വ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാ ത്തതു മായ 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

നിരതദ്രവ്യമായി എടുക്കുന്ന നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ കിസാൻ വികാസ് പത്രം എന്നിവ എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചി നീ യ റുടെ പേരിൽ പണ യ പ്പെടു ത്തി യി രിക്ക ണം . 
ഇന്ദിര വികാസ് പ്രതങ്ങൾ നിരതദ്രവ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


1 3 / ഇ . ഇ . മോഡേണൈസേഷൻ എച്ച്. ഐ . എസ്. 

ഹൈഡ്രോളജി- കോഴിക്കോട് ഹൈഡ്രോളജി സെക്ഷന്റെ 
2013 - 14 

കീഴിൽ കോരപ്പുഴക്കു കുറുകെ കണയൻകോട് 
പാലത്തിനു സമീപം പുതിയ റിവർ ഗേജ് 
സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണം 
അടങ്കൽ തുക ? 4,75,000. 
നിരതദ്രവ്യം ? 11,900. 
ദർഘാസ് പ മാ ണ ത്തിന്റെ വില 

7 950 + വാറ്റ്. 
2 4 / ഇ . ഇ . മോഡേണൈസേഷൻ എച്ച്. ഐ . എസ്. 

ഹൈഡ്രോളജി- മഞ്ചേരി ഹൈഡ്രോളജി സെക്ഷന്റെകീഴിൽ 
2013 - 14 

ചാലിയാർ നദിയിൽ നിലമ്പൂ രിൽ ഫുള്ളി 

ക്ടമാറ്റിക് സ്റ്റേഷന്റെയും ആട്ടോമാറ്റിക് 
വെതർ സ്റ്റേഷന്റെയും നിർമ്മാണം 
അടങ്കൽ തുക ? 4,05, 000 . 
നിരതദ്രവ്യം ? 10 ,200. 
ദർഘാസ് പ മാ ണ ത്തിന്റെ വില 

? 900 + വാറ്റ്. 
3 5 ഇ . ഇ . മോഡേണൈസേഷൻ എച്ച്. ഐ . എസ്. 
ഹൈഡ്രോളജി- കാസർഗോഡ് ഹൈഡ്രോളജി സെക്ഷന്റെ 

കീഴിൽപള്ളത്തടുക്ക നദിയിൽ ഷിറിയ 
ബൈയിനിൽ പുതികയിൽ റിവർ ഗേജ് 
സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണം 
അടങ്കൽ തുക ? 4,75,000. 
നിരതദ്രവ്യം ? 11,900 . 
ദർഘാസ് ( പ മാ ണ ത്തിന്റെ വില 

? 950 + വാറ്റ്. 
4 6 ഇ . ഇ . 

മോഡേണൈസേഷൻ എച്ച്. ഐ . എസ്. 
ഹൈഡ്രോളജി- പാലക്കാട് ഹൈഡാളജി സെക്ഷന്റെ 
2013 - 14 

കീഴിൽ ശിരുവാണി നദിയിൽ കോട്ടത്തറ 
പാലത്തിനു സമീപം പുതിയ റിവർ ഗേജ് 
സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണം 
അടങ്കൽ തുക ? 3,87, 000. 
നിരതദ്രവ്യം ? 9,700. 
ദർഘാസ് ( പമാ ണ ത്തിന്റെ വില 
? 800 + വാറ്റ്. 


- കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ 
- 8/ 3 ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. കേരള പൊതു 
മരാമത്ത്/ ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് 
നില വിലുള്ള എല്ലാ വ്യവ സ്ഥ കളും ഈ ദർ ഘാ സിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. 


2013 - 14 


- ജി . ഒ . ( എം .എസ്.) നമ്പർ 135 / 97 / കോ - ഓ പ് തീയതി 
13 - 11- 1997 -ലുള്ള നിബന്ധനകൾക്കും വിധേയമായി മാത്രമേ 
ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും 
ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 

- മേൽപ്പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ 3 
വർഷത്തെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ ബന്ധപ്പെട്ട 
ഓഫീസിൽ നിന്നും തന്നെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. യാതൊരു 
കാരണവശാലും അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റ് നൽകുന്നതല്ല. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ഹൈഡ്രോളജി ഡിവിഷൻ, 
തൃശ്ശൂർ. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


-- കേരള പൊതു മരാ മ ത്ത് / ജ ല സ ചന വകു പ്പില 
ദർ ഘാ സു കളെ സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ 
വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


ഹൈഡ്രോളജി ഡെപ്യൂട്ടി 
ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, 
- തൃശ്ശൂർ. 


- ( ഒപ്പ്) 
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ. 


നമ്പർ ഡിബി- 01/ 2013 - 14 . 

2013 സെപ്റ്റംബർ 3. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി തൃശ്ശൂർ ഹൈ ഡാ ളജി 
സബ് ഡിവി ഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽ 
നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ഇൻഡ്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് 
രജിസ്റ്റേർഡായോ സ്പീഡ് പോസ്റ്റായോ മാത്രംക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ 
വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയാകുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ 1- 10 - 2013 -ാം 
തീയതി 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുകയും അന്നേദിവസം 3.30 - ന് 

ഡെപ്യൂട്ടിഡയറക്ടറോഅദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് 
ഉദ്യോഗസ്ഥരോതൽസമയം ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണ 
വശാൽ നിശ്ചിതദിവസം അവധിയായിരുന്നാൽ അതിനടുത്ത 
പ്രവൃത്തിദിവസം ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡിബി4 - ടി .എൻ- 8/ 2013 - 14 . 2013 സെപ്റ്റംബർ 3. 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കോഴിക്കോട് ചെറുകിട 
ജല സേചന വിഭാഗം സൂപ ണ്ടിംഗ് എഞ്ചി നീ യർ താഴെ 
ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യതയുള്ള 
അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും മൽസരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 
മുദ്രവച്ചതും പ്രവൃ ത്തിയുടെ പേര് പുറത്ത് ആലേഖനം 
ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ കവറുകളിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 
ദർഘാസുകൾ രജിസ്ട്രേഡ് തപാൽ, സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് എന്നിവ 
വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. കൊറിയർ സർവ്വീസിൽ 
അയയ്ക്കുന്നതോ നേരിട്ട് നൽകുന്നതോ ആയ ദർഘാസുകൾ 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . തപാ ൽ തക രാ റു മൂലമോ മറ്റോ 
കാലതാമസം വന്നാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് യാതൊരുവിധ ഉത്തര 
വാദിത്വവുംഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി മുതൽ 4 മാസമായിരിക്കും. 


നിരതദ്രവ്യം 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


കമ 
നമ്പർ 


1 


7 , 400 


ഡി .1- 199/ WKY/2013 - 14 - മോഡേണൈസേഷൻ 
എച്ച്. ഐ . എസ്. വടക്കാഞ്ചേരി സെക്ഷന്റെ 
കീഴിലുള്ള വാഴാനി ഫുള്ളി ക്ലെമാറ്റിക്ക് 
സ്റ്റേഷന്റെയും ഓട്ടോമാറ്റിക് വെതർ 
സ്റ്റേഷന്റെയും നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ - 
R 2,95,000 
ഡി .1- 199/ TCR/ 2013- 14 - മോഡേണൈസേഷൻ 
എച്ച്. ഐ . എസ്. തൃശ്ശൂർ ഹൈഡ്രോളജി 

സെക്ഷന്റെ കീഴിലുള്ളകരുവന്നൂർ പുഴയിൽ 
കരുവന്നൂർ പാലത്തിനുസമീപം റിയൽ ടൈം 
എക്യുപ്മെന്റ് സ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ 
നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 
7 2, 19 ,000 


2 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
- പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


- (1) 


- (2 ) 


( 3 ) 


ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു കുളം പുനരുദ്ധാരണം 


5, 500 


3 


50,000 


ഡി .1- 199/TCR / 2013 - 14 - മോഡേണൈസേഷൻ 
എച്ച്. ഐ . എസ്. തൃശ്ശൂർ ഹൈഡ്രോളജി 
സെക്ഷന്റെ കീഴിലുള്ള കേച്ചേരി പുഴയിൽ 
ആളൂർ പാലത്തിനു സമീപം റിയൽ ടൈം 
എക്യുപ്മെന്റ് സ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ 
നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ - 3 2,44,000 


കണ്ണൂർ ജില്ല 
1 ടി.എൻ.66 /2013 -14 മയ്യിൽ പഞ്ചായത്തിലെ 

കള്ളിക്കുളം നവീകരണം - 24,00 ,000 
2 ടി.എൻ.67 / 2013 - 14 - കൊട്ടയം പഞ്ചായത്തിലെ 

എരുവേറ്റി അമ്മാൾ കുളം നവീകരണം - 
? 24, 00,000 

കാസർഗോഡ് ജില്ല 


50 ,000 


6 , 100 


3 ടി.എൻ.68 /2013 -14 - മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ പഞ്ചായ 

ത്തിൽ ഉജിരകുളം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ - 
? 23, 80,000 


50,000 


മലപ്പുറം ജില്ല 
4 ടി.എൻ.69 /2013 - 14 തിരുവാലി പഞ്ചായത്തിൽ 

പന്താലിങ്ങൽ കുഞ്ഞാറ്റ കോളനിയിൽ 
കുപ്പനത്ത്കുഞ്ഞാറ്റ കുളം നവീകരണം 
Y 17 , 50 ,000 


43,800 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില കമനമ്പർ1 - ന് 
600 + വാറ്റ്, കമനമ്പർ 2 - ന് 7450 + വാറ്റ്. ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 
3 500 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 25 - 9- 2013, 
26 - 9 - 2013, 27 -9 - 2013, 3 മണി വരെ. 

കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ്സ് - " ഡി ക്ലാസ്സും അതിനുമുകളിലും. 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 

ദർഘാസുകളോടൊപ്പം X 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം 

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുക 
യ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് സമയത്തും മാറത്തക്ക 
വിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക 
ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം 
കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 


ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് 


- 5 ടി.എൻ.70 / 2013 -14 -എൽ. സി . എ . എ . ഡി.എഫ് . 

2012 -13 - മലപ്പുറം നിയോജകമണ്ഡലം-പുൽപ്പറ്റ 
പഞ്ചായത്തിലെ താരിരിയിൽ കടുങ്ങല്ലൂർ 
തോടിന് കുറുകെ ട്രാക്ടർ കം ബ്രിഡ്ജ് 
നിർമ്മാണം ? 25 ,00,000 


50,000 


1st OCT. 2013) 


IRRIGATION DEPARTMENT 


363 


- (1) 


(2 ) 


- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം 
ലഭിക്കുന്നതും അവ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു . 
നിരതദവ്യം പണമായി സ്വീകരിക്കു ന്നതല്ല . സൂപണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തിയതും ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് 
പതിച്ച് ഒപ്പിട്ട തു മായ നിര തദവ്യം ദർഘാ സിനോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കരാറുകാർ ദർഘാസിനൊപ്പം ? 100 
വിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള പ്രാഥമിക 
ഉടമ്പടിയും റ്റി . ആർ.- 5 രസീതും കൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്തതും നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കു 
ന്നതുമായ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


കണ്ണൂർ ജില്ല 

(പുനർ ദർഘാസ്) 
6 ടി.എൻ.43/ 203 - 4 തില്ലങ്കേരി പഞ്ചായത്തിലെ 

തെക്കണ്ടിയിൽ ഇടിക്കുണ്ട് കുളത്തിന്റെ 
നവീകരണം ? 17, 50,000 

43 , 800 
7 ടി.എൻ. 44 / 2013 - 14 - പെരിങ്ങാം- വ യ ക്കര 

പഞ്ചാ യ ത്തിലെ കോട്ടോൽ പാ റ യിൽ 

എരട്ടക്കുളത്തിന്റെ നവീകരണം ? 19 ,00,000 48,000 
13 -ാം ധനകാര്യം കമ്മീഷൻ അവാർഡ് പ്രവർത്തികൾ 

- വയനാട് ജില്ല 
8 ടി.എൻ.51 /203 - 4 - കൽപ്പറ്റ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ 

13 -ാം വാർഡിൽ വെള്ളാരം കുന്നിൽ കുളം 
അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ ? 22,50,000 

50,000 
9 ടി.എൻ.52 / 2013 - 14 - തിരുനെല്ലി പഞ്ചായത്തിൽ 

ഓലഞ്ചേരിയിൽ കുളം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ 
3 16,35 ,000 

40, 900 


1987 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിയമ 
ത്തിലെ 8 (2) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് മേൽ പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് 
നടത്തുന്ന കരാറുകാർ മൊത്തം ചെലവിന്റെ ഒരു ശതമാനം 
കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് ബില്ലിൽ 
നിന്നും നൽകേ ണ്ട താ ണ്. കേരള ജലസേചന വകുപ്പിൽ 
ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും 
നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 


സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, 
കാവേരി ഹൗസ്, വെസ്റ്റ്ഹിൽ പി. ഒ., 
കോഴിക്കോട്- 673 005. 


( ഒപ്പ്) 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർഘാസ് പമാ ണ ത്തിന്റെ വില കമ നമ്പർ 1, 2 , 3 
ഇവയ്ക്ക് 1 3, 600 + വാറ്റ്; കമ ന മ്പർ 4 , 6 ഇവയ്ക്ക് 
t 2,700 + വാറ്റ്; ക്രമനമ്പർ 5 - ന് ? 3,800 + വാറ്റ്; ക്രമനമ്പർ 
7 - ന് 3 2, 900 + വാറ്റ്; കമ നമ്പർ 8 - ന് ? 3, 400 + വാറ്റ്; 
ക്രമനമ്പർ 9 - ന് ? 2,500 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 30- 9 -2013. 
കരാറുകാരന്റെ യോഗ്യത " ബി യും അതിനുമുകളിലും. 
പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി- 6 മാസം. 

ക്രമ നമ്പർ 1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള പ്രവർത്തികളുടെ 
ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങളും മറ്റ് വിവര ങ്ങളും സൂപ ണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് 23 - 9- 2013 മുതൽ 27 - 9- 2013 
ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
മണിയോർഡറായോ രൊക്കം പണമായോ അടച്ച് രേഖാമൂലം 
അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ( പമാ ണ് 
ത്തിനുവേണ്ടി അടയ്ക്കുന്നതുക യാതൊരു കാരണവശാലും 
തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല. ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള 
പവർത്തി ക ളുടെ ദർഘാ സു കൾ 30 - 9 - 2013 ഉച്ചയ്ക്ക് 
1 മണിവരെ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. 

ദർഘാസുകൾ 1- 10 - 2013 ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 2 മണിക്ക് 
സന്നി ഹി ത രാ യിട്ടുള്ള കരാറു കാ രുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന 
മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 

- മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നഏതെങ്കിലും ദിവസം സർക്കാർ 
അവധി (പഖ്യാ പി ക്കു ക യാ ണ ങ്കിൽ അ തിനു തൊട്ടു 
പിന്നീടുള്ള പ്രവൃത്തി ദിവസം ടി സമയത്ത് ടി ദർഘാസുകൾ 
നട ത്തു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് പമാ ണ ത്തിന്റെ ഏക ദേശ 
വില യാണ് മുകളിൽ കൊടു ത്തി രി ക്കു ന്ന ത് . അപേക്ഷ 
സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ വില എത്രയെന്ന് ഓഫീസിൽ 
അന്വേഷിക്കേണ്ടതും ആയത് ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനായി 
ഒടുക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന 
കരാറുകാർ ( ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി ഉൾപ്പെടെ) 
അവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഒറിജിനൽ ഹാജരാ 
ക്കേണ്ടതാണ്. ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റികൾ അവർ 
ഏറ്റെടുത്തിരുന്ന പണികളുടെആകെ അടങ്കൽ തുകയുടെ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതാത് രജിസ്ട്രാറിൽനിന്നും വാങ്ങി ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


നമ്പർ ഡി1- ടി.എൻ./ 2011 -12. 

2013 സെപ്റ്റംബർ 6. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കാസറഗോഡ് ജലസേചന 
വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന 
(പവർത്തികൾക്കു വേണ്ടി നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യ ത യുള്ള 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും മൽസരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
പ്രവർത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചു . 
കൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ, സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് 
എന്നിവ വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുക യു ള്ളൂ . കൊറിയർ 
സർവ്വീസിൽ അയയ്ക്കുന്നതോ നേരിട്ട് നൽകുന്നതോ ആയ 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ തകരാറുമൂലമോ 
മറ്റോ കാലതാമസം വന്നാൽ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് യാതൊരുവിധ 
ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി 
അത് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി മുതൽ 3 (മൂന്ന്) 
മാസമായിരിക്കും. 


കമ 
നമ്പർ 


- ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


37 ,500 


1 4/ 2013-14 -- പതിമൂന്നാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ - 

വാട്ട ർ ബാ ഡീ സ് - ത്യ ക്ക രി പൂ ർ 
പഞ്ചാ യ ത്തിലെ പേക്കടം ടാങ്കിന്റെ 

പുനരുദ്ധാരണം ? 15, 00, 000 
2 5/ 2013 -14 പതിമൂന്നാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ - 
വാട്ടർ ബോഡീസറുവത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 
നെല്ലിക്കാൽ കുളത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം - 
15, 00 , 000 


37 , 500 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 2,300 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 7 - 10 - 2013, 3 മണി. 


1st OCT. 2013] 
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കരാറുകാരന്റെ യോഗ്യത - " സി യും മുകളിലും, 

ഗവ. ഉത്തരവ് ( പി.)/ 84 / 97 / പി. ഡബ്ലിയു . ഡി . തീയതി 
പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാ വധി - 3 മാസം 19 - 8 - 1997 - ൽ പറയുന്ന എല്ലാ നിബ ന്ധ ന കളും ഈ 
(മഴക്കാലവും ജലസംഭരണ സമയവും ഒഴികെ). 

- ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ 
- പ്രവൃത്തികളുടെ ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദ 

-- ആഗ്രഹിക്കുന്ന കരാറുകാർ ( ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റികൾ 
വിവരങ്ങളും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ) അവരുടെ രജി ട്രേ ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ 
നിന്നും 27 - 9- 2013 മുതൽ 3- 10 -2013 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ ഒറിജിനൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാ ണ്. ലേബർ കോൺട്രാക്ട് 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില മണിയോർഡറായോ രൊക്കം സൊസൈറ്റികൾ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഏറ്റെടു 
പണമായോ അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

ത്തിരിക്കുന്ന പണികളുടെ വിശദ വിവരവും അതിന്റെ ആകെ 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനുവേണ്ടി അടയ്ക്കുന്നതുക യാതൊരു 

അടങ്കൽ തുകയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും അതാത് രജിസ്ട്രാറിൽ 
കാരണവശാലും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല. പ്രവൃത്തികളുടെ 

നിന്നും വാങ്ങി ദർഘാസ് ഫോറത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം 
ദർഘാ സ് 7 - 10 - 2013 - ന് വൈകു ന്നേരം 3 (മൂന്ന്) 

സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
മണിവരെമാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. പ്രവൃത്തികളുടെ 
ദർഘാസുകൾ 7 - 10 - 2013 - ന് വൈകുന്നേരം 3 .30 മണിക്ക് 

1989 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിധി 
സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ - നിയമത്തിലെ 9 (2 ) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പണികൾ ഏറ്റെടുത്തു 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയ 

നടത്തുന്ന കരാറുകാർ നിർമ്മാണത്തകയുടെ മൊത്തം ഒരു 
മററ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 

ശതമാനം കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് 
മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ദിവസം സർക്കാർ അവധി 

ബില്ലിൽ നിന്ന് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ കാലാകാലങ്ങളിൽ 
പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുതൊട്ട് പിന്നീടുള്ള പ്രവൃത്തി 

മാറ്റം വരുത്തുന്ന നിരക്കനുസരിച്ച് ബില്ലിൽ നിന്ന്നൽകേണ്ടതാണ്. 
ദിവസം ടി സമയത്ത് ടി ദർഘാ സു കൾ നട ത്തു ന്ന 

കൂടാതെ സർക്കാർ അ നു ശാ സി ക്കുന്ന നികു തി കളും 
താണ്. ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ത്തിന്റെ ഏക ദേ ശ വില യാണ് 

ബില്ലിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്ന താ ണ് . കരാർ ഉട മ്പ ടിക്ക് 
മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 
യഥാർത്ഥ വില എത്രയെന്ന് ഓഫീസിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടതും 

സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകിയാൽ നിശ്ചിത കാലാവധി 
ആയത് ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനായി ഒടുക്കേണ്ടതുമാണ്. 

ക്കുള്ളിൽ കരാർ ഉടമ്പടിവച്ച് ടി പ്രവൃത്തികൾ സമയപരിധി 

ക്കു ള്ളിൽ ചെയ്തു തീർക്കേ ണ്ട താ ണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം 
ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ങ്ങൾ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് 

നിയമാനുസൃതമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. 
മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അവ അന്യോന്യം കൈമാറുവാനും 
പാടുള്ളതല്ല . ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം ഇല്ലാത്തതും പ്രാഥമിക -- കേരള ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സബന്ധിച്ച് 
ഉടമ്പടി X100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ അച്ചടിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ 

നിലവിലുള്ളഎല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കൂടെ ടെണ്ടർ 
ഫോറം വാങ്ങിയതിന്റെ ടി. ആർ. 5 രസീതും ലൈസൻസിന്റെ 
ഒരു ഫോട്ടോ കോപ്പി, പാൻകാർഡിന്റെ കോപ്പി എന്നിവയുടെ 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ശരിപ്പകർപ്പും കൂടി നൽകേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ മൈനർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, 

( ഒപ്പ്) 
ഗ്യാരണ്ടി പീരിയഡ് ഒന്നര കൊല്ലം (1 /2) ആണ്. 

കാസറഗോഡ്. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


